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montags bis freitags 


Haltestellen 







Abfahrtszeiten 








□ 

□ 

B 


B B 

B 

B 

B B 

B 

B 

B 

B 


B 

Brunnenstraße El 

4.26 

4.46 

5.06 


19.46 19.56 20.09 20.24 20.39 20.54 21.09 21.24 21.39 21.54 22.09 22.24 22.39 22.54 

Brügmannplatz El 

27 

47 

07 


47 57 

10 

25 

40 55 

10 

25 

40 55 

10 

25 

40 55 

Reinoldikirche El 

28 

48 

08 

alle 

48 58 

11 

26 

41 56 

11 

26 

41 56 

11 

26 

41 56 

Stadtgarten El 

30 

50 

10 

10 

50 20.00 

13 

28 

43 58 

13 

28 

43 58 

13 

28 

43 58 

Saarlandstraße El 

31 

51 

11 

Min. 

51 01 

14 

29 

44 59 

14 

29 

44 59 

14 

29 

44 59 

Polizeipräsidium El 

32 

52 

12 


52 02 

15 

30 

45 21.00 

15 

30 

45 22.00 

15 

30 

45 23.00 

Westfalenhallen El 

4.33 

4.53 

5.13 


19.53 20.03 20.16 20.31 20.46 21.01 21.16 21.31 21.46 22.01 22.16 22.31 22.46 23.01 


3 = fährt ab Westfalenhallen weiter als Linie U45 in Richtung Stadtmitte 


El SM 


mo-fr 


samstags 


Haltestellen 








Abfahrtszeiten 
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B 
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B 

Brunnenstraße El 

23.09 23.24 23.39 23.54 

5.24 


8.39 

8.46 


19.56 20.09 


21.39 21.54 22.09 22.24 22.39 22.54 

Brügmannplatz El 

10 

25 

40 

55 

25 


40 

47 


57 

10 


40 

55 

10 

25 

40 55 

Reinoldikirche El 

11 

26 

41 

56 

26 

alle 

41 

48 

alle 

58 

11 

alle 

41 

56 

11 

26 

41 56 

Stadtgarten El 

13 

28 

43 

58 

28 

15 

43 

50 

10 

20.00 

13 

15 

43 

58 

13 

28 

43 58 

Saarlandstraße El 

14 

29 

44 

59 

29 

Min. 

44 

51 

Min. 

01 

14 

Min. 

44 

59 

14 

29 

44 59 

Polizeipräsidium El 

15 

30 

45 

0.00 

30 


45 

52 


02 

15 


45 22.00 

15 

30 

45 23.00 

Westfalenhallen El 

23.16 23.31 23.46 

0.01 

5.31 


8.46 

8.53 


20.03 20.16 


21.46 22.01 22.16 22.31 22.46 23.01 


□ = fährt ab Westfalenhallen weiter als Linie U45 in Richtung Stadtmitte 

Anschlussgarantie zum Bus siehe nach der letzten Fahrplantabelle dieser Linie 

Bei BVB-Heimspielen fährt die U46 zeitweise abweichend bis/ab Haltestelle Brügmannplatz 

Bei Großveranstaltungen kann es zu Fahrplanabweichungen kommen 


El SM 


samstags 


sonn- und feiertags 


Haltestellen 









Abfahrtszeiten 









B 


B 

B 

B 

B 

B 


B 

B 


B 

B 


B 

B 

Brunnenstraße El 

23.09 23.24 23.39 23.54 

8.09 

8.39 

9.09 


21.39 21.54 22.09 22.24 22.39 22.54 23.09 23.24 23.39 23.54 

Brügmannplatz El 

10 

25 

40 

55 

10 

40 

10 


40 55 

10 

25 

40 55 

10 

25 

40 

55 

Reinoldikirche El 

11 

26 

41 

56 

11 

41 

11 

alle 

41 56 

11 

26 

41 56 

11 

26 

41 

56 

Stadtgarten El 

13 

28 

43 

58 

13 

43 

13 

15 

43 58 

13 

28 

43 58 

13 

28 

43 

58 

Saarlandstraße El 

14 

29 

44 

59 

14 

44 

14 

Min. 

44 59 

14 

29 

44 59 

14 

29 

44 

59 

Polizeipräsidium El 

15 

30 

45 

0.00 

15 

45 

15 


45 22.00 

15 

30 

45 23.00 

15 

30 

45 

0.00 

Westfalenhallen El 

23.16 23.31 23.46 

0.01 

8.16 

8.46 

9.16 


21.46 22.01 22.16 22.31 22.46 23.01 23.16 23.31 23.46 

0.01 


□ = fährt ab Westfalenhallen weiter als Linie U45 in Richtung Stadtmitte 

Anschlussgarantie zum Bus siehe nach der letzten Fahrplantabelle dieser Linie 

Bei BVB-Heimspielen fährt die U46 zeitweise abweichend bis/ab Haltestelle Brügmannplatz 

Bei Großveranstaltungen kann es zu Fahrplanabweichungen kommen 


El SM 


montags bis freitags 


samstags 


sonn- und feiertags 


Haltestellen Abfahrtszeiten 





Westfalenhallen El 

4.32 4.52 19.42 0.12 

5.27 8.42 19.42 0.12 

8.27 8.57 0.12 

Polizeipräsidium El 

33 53 43 13 

28 43 43 13 

28 58 13 

Saarlandstraße El 

34 54 alle 44 alle 14 

29 alle 44 alle 44 alle 14 

29 59 alle 14 

Stadtgarten El 

35 55 io 45 15 15 

30 15 45 io 45 15 15 

30 9.00 15 15 

Reinoldikirche El 

37 57 Min. 47 Min. 17 

32 Min. 47 Min. 47 Min. 17 

32 02 Min. 17 

Brügmannplatz El 

38 58 48 18 

33 48 48 18 

33 03 18 

Brunnenstraße El 

4.39 4.59 19.49 0.19 

5.34 8.49 19.49 0.19 

8.34 9.04 0.19 


Anschlussgarantie zum Bus siehe nach der letzten Fahrplantabelle dieser Linie 

Bei BVB-Heimspielen fährt die U46 zeitweise abweichend bis/ab Haltestelle Brügmannplatz 

Bei Großveranstaltungen kann es zu Fahrplanabweichungen kommen 
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Anschlussgarantie 


DSW2I 



Haltestelle 

Ankunftszeit 

zur Linie 

Abfahrtszeit 

Ankunftszeit 

zur Linie 

Abfahrtszeit 

in Richtung 

montags - samstags 

sonn 

- und feiertags 


21.01 

450 

21.05 

21.01 

450 

21.05 

Schanze 


21.31 

450 

21.35 

21.31 

450 

21.35 

Schanze 


22.01 

450 

22.05 

22.01 

450 

22.05 

Schanze 

Westfalenhallen 

22.31 

450 

22.35 

22.31 

450 

22.35 

Schanze 


23.01 

450 

23.05 

23.01 

450 

23.05 

Schanze 


23.31 

450 

23.35 

23.31 

450 

23.35 

Schanze 


00.01 

450 

00.05 

00.01 

450 

00.05 

Schanze 





Hol dir das 
SchokoTicket! 



■ Für Schule und Freizeit - auch in den Ferien 

■ 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr 


Noch Fragen? Klickwww.vrr.de 


VRR 























